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Colza 


Céréales 

STADES: 5-8 feuilles. 

Ravageurs Rava 9 eurs 

Les conditions très perturbées des derniers 
Tenthrèdes jours ont naturellement été défavorables à 

Quelques mouches sont encores piégées ^ installation des pucerons, 
dans le centre Seine et Marne (Le Châtelet - d’intervention. 

Maison rouge - Bray sur Seine). 

Charançon du bourgeon terminal Rgn IgniGntStiOn 

Les conditions climatiques ont perturbé le ® 

vol. De nouvelles captures ont seulement été 

observées dans les secteurs de Maisse (91) Prophame 

Crécy la chapelle et Bray sur Seine (77). Le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 

a retiré toutes les autorisations de mise sur le 
Pucerons marché aux préparations contenant du pro- 

Suite à la météo défavorable de la semaine Leur commercialisation est interdite 

dernière, les infestations ont quasiment dis- depuis le 1 janvier 1998. „ 

paru. Seules 5 parcelles, sur les 22 suivies De “ fad ;* ™etemtenmnisterieldul sep- 
dans le réseau SRPV-CAIF, présentent enco- tembre 1 «98 (Journal Officiel du 29/09/98) a 

re des pucerons ( généralement un puceron fuie la limite maxlmale de rés,dus (L-M.R) à 
par plante sur 10 à 30% des pieds). 0,02ppm,celacoirespondàlalimitededétec- 

bon de cette substance active pour les pom- 

, . , _ , , mes de terre. L’utilisation du prophame sur 

Les interventions prevues contre les cha- . . . , . 

, . ‘L , , . pommes de terre ne sera plus possible en 

rançons devront attendre le retour de con- ,qqq r 


par plante sur 10 à 30% des pieds). 

Les interventions prévues contre les cha- 
rançons devront attendre le retour de con- 
ditions plus clémentes. Il conviendra d’ob- 
server à ce moment là les niveaux d’infes- 
tation pucerons , sachant toutefois que les 
colonisations tardives ont une incidence 
très limitée. 


Maladies 


Phoma 


Néburon 

Le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, 
après proposition et avis des commissions 
techniques compétentes, a décidé de retirer 
toutes les autorisations de mise sur le marché 
des préparations contenant du néburon. 

La commercialisation de ces préparations est 


Les symptômes de phoma sur feuilles sont un mterdite à compter du 1 janvterl999. 
peu plus fréquents, essentiellement dans P Es- Appelons que le néburon estime substance 
sonne sur BRISTOL et CAPITOLE. Sur nos ac “ ve aactl °" herb,clde de la famille des 
pièges, les projections continuent. uré ' s subsùtuées antérieurement autorisée 

sur les céréales d hiver, pois protéagineux, 

_ . . . . arbres et arbustes d’ornement, conifères de 

Seuls les pris colzas 4 à 6 feuUles) de fmé culmres florale rosi luze aiI _ 

l’objet d’une protection, rendue difficile 
dans les conditions actuelles. 
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Céréales 

Activité ralentie 
des ravageurs. 



Les contrôles de pulvérisateur 


Le pulvérisateur est le matériel le plus sollicité 
dans une exploitation. Il est important pour 
différentes raisons d’utiliser un appareil en 
bon état et bien réglé pour réussir le traite- 
ment que l’on réalise, à savoir : 

- avoir une puvérisation homogène, 

- apporter la dose souhaitée, et éviter un 
surdosage (coûteux) ou un sous dosage (pou- 
vant réduire l’efficacité du traitement), 

- réduire les risques de pollution de l’environ- 
nement. 

En France, les contrôles de pulvérisateurs ne 
sontpas obligatoires contrairement à d’autres 
pays européens. Différentes opérations sont 
réalisées pour sensibiliser les agriculteurs à 
l’importance du réglage de leurs appareils. 

La Chambre d ’ Agriculture de Seine et Marne, 
avec les concessionnaires et le CFPPA de 
Brie Comte Robert, viennent de lancer une 
opération de diagnostic de pulvérisateurs en 
Seine et Marne. Ouverte à tous les agricul- 
teurs volontaires du département, elle repose 
sur un diagnostic réalisé par des agents spé- 
cialisés agréés, formés suivant un protocole 
précis. Pour tous renseignements sur cette 
opération et notamment la liste des agents les 
plus près de chez vous, téléphonez au : 

01 -64-79-30-84 (CA 77). 

Dans le reste de la région, d’autres actions 
ont lieu : 

- la coopérative Ile de France Sud a organisé 
des contrôles volontaires fin septembre, sur 
chacun de ses dépôts. Une soixantaine d’ap- 
pareils ont ainsi fait 1 ’ obj et d’une vérification. 

- la Chambre Interdépartementale d’ Agricul- 
ture d’Ile de France réalise également des 
contrôles, par un conseiller machinisme. 


Les graphiques ci contre montrent les résul- 
tats obtenus lors d’un contrôle, avec un 
même appareil et deux jeux de buses succes- 
sifs, un ancien (graphique du haut), un plus 
récent (celui du bas). Avec les buses les plus 
anciennes, la variation du débit des buses est 
très importante : de 60 à 1 50% par rapport au 
débit moyen. Avec des buses moins usées, 
la répartition est beaucoup plus homogène 
(de 85 à 1 15%). L’intérêt de la vérification, et 
d’un changement régulier des buses est évi- 
dent. 
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